Insändare 


Kallbadhusets idé om att montera solceller för att bidra till klimatomställningen föll inte i god jord. 
Det beslut som kommunen tog var att det inte var estetiskt tilltalande. Tänk om man hade samma 
ingång och krav när det gällde estetik då det gäller nybyggnation av större fastigheter. Den ena gråa 
betonglådan på den andra i stadsbilden anses tydligen vara god estetik. Det är synd att man inte tar 
ett samlat grepp och verkligen utarbetar vad som kan anses vara en god estetik generellt och höll sig 
till den agendan. Eller anser man att betongblock på högkant är höjden av byggnadskonst. Synd att 
miljön fick stå t illhaka för "estetiken" denna gång. När blir det stopp nästa gång man kan ju bara 
undra. Man kanske skulle byggt ett solcellsklätt betongtorn ute i Åsunden för att få godkänt, vem 
vet. 

Ingemar Basth (mp) 



